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R 2 
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C 1 
C 2 
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C 12 
C 13 
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C 19 
C 20 
C 21 
C 22 
C 24 
C 25 
C 27 
C 23 
C 100 


L \ 
l l 
l 3 
l 4 

t 5 
l 6 
L 7 
l 0 
L 9 
L 10 
L u 


c 14 
L >5 
v. 

L 17 
l '8 
l < r U 


BE8BTENZE 

Filtro CAV 6BE6 
Polarizz. griglia 6BE6 
Filtro CAV 6SK7 
Regolalore dl volume 
Fuga griglia 6SQ7 
Fuga griglia 6V6 
Catodo 6V6 
Carlco 6S07 
Filtro 

Schermi 6BE6 • 6SK7 

Griglia 6V6 

Fono 

Reazione 

Reazione 

Catodo 6SK7 

Filtro per fonorivelatore 


0,5 Mohm Va VT 
20.000 ohm Va W 
2.5 Mohm Vi W 
0.5 Mohm 
10 Mohm Vt W 
0.5 Mohm Va W 
250 ohm 1 W 
0.25 Mohm V 2 W 
1.000 ohm 2 W 
14.000 ohm 2 W 
1.000 ohm Va W 
50.000 ohm Va W 
250 ohm Va W 
4.000 ohm Va W 
50 ohm Va W 
0.1 Mohm Va W 


CONDENBATORI 
Accopp. aereo - mica 
Accordo preset, per tutte le gam- 
me - mica 

Accordo presel. per tutte le gam- 
me - mica 

Allin. OM pres. - comp. 

Accordo presel. OM - mica 
Polar, griglia 6BE6 • mica 
Filtro CAV 6SK7 - carta 
Accordo oscill. - mica 
Sintonia 1° M.F. prim. - mica 
Sintonia l a MJ. second. - mica 
Sintonia 2° M.F. prim. - mica 
Sintonia 2° MJ. second. - mica 
Accopp. rlvel. - mica 
Filtro anodo 6S07 - mica 
Accopp. griglia 6V6 - carta 
Filtro anodo 6V6 • carta 
Filtro aliment. - elettr. 

Filtro aliment. - elettr. 

Filtro schermi 6BE6 - carta 
Accopp. grig!. 6SQ7 - carta 
Accordo oscill. OM - mica 
Aeroo - carta 
Tono - carta 
Tone - cqrtg 

Filtro sch. 6BE6-6SK7 - elettr. 

Tono - carta 

r iItro per fonorivelatore 


1.000 P F± 6% . . 

280 pF± 6% . . 

60 P F ± 3% . . 

10 -f- 150 P F . . . 

450 pF ± 6% . . 

100 P F±6% . . 

50.000 pF . . . 

190 P F± 3% . . 

150 P F±3% . . 

150 pF±3% . . 

150 pF± 3% . . 

250 pF ± 3% . . 

180 pF ± 6% . . 

1.000 pF ± 6% . . 

10.000 P F . . . 

6.400 pF . . . 

50 uF 480 V. . 

40 uF 420 V, j. 

0.1 »F . . . 

5.000 pF . . 

285 pF ± 1 % . . 

1.000 pF . . . 

0.16 uF . . 

3.200 pF . 

16 uF - 420 V. . 

8 000 pF . . . 

2.000 pF . . . 


WDUTTOHI (Avrolgimenti) 

Sobina preselett. OM. 

Bobma oscillatore OM 

rraefonnatafe l a MF. 

l*r aster mato/e 2° MF. 

Booina »rasformatore d'uscita . 

Dobina mobile aitcparlante 

Bobma preselett. 19 o. 

Bobina preselett 25 m . . ] 

Bobina preselett. 31 m . 

Bobira preselett. 49 m . . . 

Bcbina oscillatore 19 m 
Bobma oscillatore 25 m 
Bcbina oscillatore 31 m 
Bobina oscillatore 49 m 
Bcbina comp, preseleti OM 
Bobma per trasformatore di CiinsJ.-.t.!?;. no 
7»Dedea/a d'aereo .... 













